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SAFE CABINET INVENTORY 
1972 


COMPONENT 

5 DRAWER 

4 DRAWER 

2 DRAWER 

CARD 

SAFES 

OTHER 

SAFES 

VAULT 

SHELVING 

DDP 


21 

8 

2 

1 

- 

MPS 


39 

14 

1 


? 

OPSER 


29 

2 



- 

CDC 


7 




- 

CCS 

5 

28 

29 

1 


531 

CSPS 


26 

25 



- 

PC 


16 




120 

DIS 


5 

4 



? 

DIM 


4 

6 



- 

NOCAD 


26 

17 



- 

NARC 


5 




- 

CA 


129 

77 

4 

1 

416 

Cl 

6 

202 

75 

17 


3291 

FI 

5 

68 

48 

1 


249 

div/d 


52 

74 

2 


518 

FR 

12 

7 

23 

1 

1 

- 

□ 

6 

61 

84 



300 

TSD 

12 

168 

68 

2 

3 

1780 

AF 


107 

92 

11 


- 

EUR 

1 

176 

159 

16 

1 

165 

FE 

3 

242 

283 

13 


423 

NE 


124 

102 

16 

1 

349 

SB 

9 

233 

297 

18 

1 

759 

WH 

3 

193 

225 

21 

5 

368 

DIP 

7 

52 

20 

4 

1 

17,900 

TOTAL 

69 

2020 

1732 

130 

15 

27,169 

CHANGE 

(’71-'72) 

+ 6 

- 25 

+ 109 

- 

- 

r ' ’ 


The two-drawer safes are desk-type safes which in many cases replaced 
four-drawer safes. There are no figures available for card safes, other 
safes, and vault shelving for previous years. 
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